AROL KESSLER 


więzień stanu z roku 1848, 


w wieku lat 58, zmarł w szpitalu św. Łazarza 22 Maja 1886. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi ze szpitala św. Łazarza we Wtorek 
dnia 28 o godzinie 8 popołudniu, wprost na cmentarz, na który to obrzęd 
LĄSIEK| Rodaków i Przyjaciół stroskani synowie zapraszają. 


W drukarni Związkowej w Krakowie, ulica św. Jana Nr. 15. 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe A. Szafrańskiego w Krakowie. 


